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テレビが応八ードディスク 


■ 



アタブス接続かんたんガイド 


ご注意 


アクオスに接続しでお使いいただ < 際は、似下にごを意 < ださい。 

また、アクオスの取扱説明書ちあわせでご覧ください。 

参記載内容についで 

-本紙の手順は、アクオス K 5 ラインの例で記載しでいます。 

•本紙の手順は、2011年6月現在のちのです。お使いの機種によって手順が'異なる場含 
びあります。また、イメージイラストは実際の表示と異なる場含びあります。 

•登録/録画した番組についで 

-本製品をアクオスで初めでご利用になる際は、アクオスで本製品を登録する必要びあ 
ります。登録すると、本製品内のデータはすべで消去されます。すでに保ちしたデー 
夕びある場含は、必要に応じで他の八ードディスク / DVD / CD などにバックアップし 
でから、登録しでください。（登録は初めで接続するときのみで、巧回からは必要あり 
ません。） 

-録画した塞組び保をされでいる本製品を、他の AV 機器につないで塞組の再生はでき 
ません。他の AV 機器に登録すると、既に保をされでいる塞組データはすべで消去さ 
れます。 

-パソコンとアクオスで本製品を併用することはできません。 

アクオスで登録、初期化しますと、アクオス専用フォーマットになります。 

•故障などの理由でアクオス、ちしくは本製品を交換した場含は、交換前に録画した塞 
組を視聴することはできません。 

参使用についで 

•テレビを視聴しでいなくでち、塞組表の更新で電源びオンになることびあります。この 
場含、本製品の電源ちオンになります。 

-アクオスから取り外す場含は、アクオスの取り外しま順にしたびって取り外しでくだ 
さい。 

本製品への録画中などに誤って本製品の取り外し、電源をオフにすると、データの破損、 
本製品の故障の原因となりますのでごま意ください。 


アクオスにつなぐ 


0アクオスの電源を 
オフにずる 



@添付の AC アダプターをつなぐ 

本製品に電源ボタンびある場合は、 
「 AUTOJ にしでご利用ください。 


USB 八ードディスク例（本製品）——^ 



お使いの八ードディスクによって USB 端子 
の位置び異なる場合びあります。 

お使いの八ードディスクをご確認ください。 


0添イ寸の US 己ケープルでアクオス X と本製品をつなぐ 

XUS 巨端子の位置はモデルにより異なりまず。 

詳しくは アクオ スの取扱説明書をご覧ください。 


0 1ソ上でアクオスとの接続は完了でず。 

このあと、「アクオスに登録ずる」へおずずみください。 



アクオスから取り外す 


〇リモコンにあるだで_ムを押して、ホームメニユー線示し、「設定」 
「視聴準備)卜 rUSB~HDD 設定選び、を押しまず。 

@ rUSB-HDD 設赴を選び、（的を押しまず。 

0「機器の取りはずし」を選び、（みを)を押しまず。 

Q 「取りはずず」を選び、柳)を押しまず。 

〇 「確認」で卿:)を押しまず C 


Q テレビと本製品の電源を切り、 US 巨ケーブルを抜きまず。 



本製品に録画中などに誤って取り54すと、データの破損、本製品の故障の原因となりま I 
すのでごま意ください。 I 

V —* J 


アクオスに登録する (巧回のみ) 


0「アクオス」の電源を ON にしまず。下の画面が表示されるまで待ちまず。 



ホーム 

リモコンに友る 〇 を}甲しまず C 


X しばらく待っても下の画面が表示されな 
し、場合は、夕用慣 a ) へお進みください。 


番組表 ホーム 




「言猫ィ'誦準備)」雜び、 
的对甲しまず。 



「 USB - HDD 設赴を選び、角を 
押しまず。 




0 


機器の初期化 




機器の登!! 

! ■バ 

機器う 

G 

瞬ぶ1 

1 

常連録 


:四段疋 

音エネ設定 


[通常] 

トトチ 巾 プタ—設定 [1 已分] 


「機器の巧期化」一「ずる」を選び、 
を押しまず。 



〇 



「ずる」を選び、 ( S ) を押しまず。 




常連録画機能設定はお好みに応じて 

選び、@を押しまず。 

※常連録画機能をご使用の場合、「アクオス」の取扱 
説明書をご確認の上、時間設定をしてください。 
常連録画機能で設定した時間分は、通常録画では 
使用できません。 




「ずる」を選び、喊を押ずと、ネリ期化が 
始ま0まず。 



© 


機器の初期化 
ネリ巧化が完了しました。 
[USB-HDD 1] 

この USB-HDD の常連録画時間 
10時間 



UJ ンク操作パネルや、リモコンの 
フアミリンクボタンから 
§B-HDD の巧生や録画を 
、とができます。リモコンの 
51^ リンクボタンでの録画には 

J 器選巧での設定が化要です。 


IT 


初期化が終了したら確認の画面が表示 
されまずので、、を押しまず。 



じ I 下の画面が表示された場合は 

=>録画ずる機器(本製品)を選び、脚を押しまず。 

録画機器選巧 


リモコンのファミリンク録画ボタンで 
録画する機器を設定します。 



l ^ Lb で、本製品の登録は完了しました。 

^録画やち生のち法については、アクオスの取扱説日月書をご覧<ださい。^ 


































































































































































































